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s Bu kurs, öğrencilere mainframe kavramlarını tanıtmak ve onları büyük sistemlerde bilgi 
işlem alanında bir kariyere hazırlamaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 
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Mainframe Nedir? Kayhan TANRIVERİR 


se Optimum öğrenme için, öğrencilerin bilgisayar organizasyonu ve mimarisi, işletim 
sistemleri, veri yönetimi veya veri iletişimi gibi bilgisayar sistemi kavramlarına aşina 


NO 
Interface 
NO ğ 
© 


oldukları varsayılır. 


se PC: TheProgram Counter 


e o İR:instruction Register 


se MAR: Memory Address Registei 
se MDR: MemorybData Register 


e CU:ControlUnit 


General 
Purpose 
Register 
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- Ayrıca, bir veya daha fazla programlama dilindeki kursları başarıyla tamamlamış ve PC 
okuryazarı olmalıdırlar. 


gg: 


LOBAL 
SERVICES 


Computer Literacy 


/ kem 'pju:te Tıt(a)resi |. Noun 


The knowledge and ability to use computers and related devices. Let's you deep dive 
into the ocean of endless possibilities called the "Internet. Helps you learn new things 
and develop expertise in fields like cybersecurity, artificial intelligence, Internet of 
Things, data science etc. Enables you to make the world your oyster. 


Many children and young adults still Iack computer literacy in India's rural pockets due 
to lack of access. We must create adeguate and eguitable opportunities for everyone 
to be computer literate. 


Mainframe Nedir? Kayhan TANRIVERİR 6 


Mainframe Nedir? 


Central Processor Complex(CPC) 


Main Storage(RAM) 
annes CC İZİ İŞİ İİ İŞİ 
ölün İl, 4 


ESCON FICON 
switch switch 
OSA Adapter Control Control Control Control Control 
Unit Unit Unit Unit Unit 


Ethernet LAN, 


Token Ring 
mi İm ANN 
Tape Array 


>» rr 


3270 terminals 


Kayhan TANRIVERİR 


s Bu kursta, IBM mainframe bilgisayarına, NE 2 
NIN 
e onun ne olduğuna, de, e 


s nasıl çalıştığına ve 


e 50 yılı aşkın bir süre sonra neden hala güçlü olduğuna bakacağız. 


COM-UT 
Rasa 


TUTOg 2. 
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o Öncelikle terminolojiyi gözden geçirelim. Günümüzde bilgisayar üreticileri, mainframe' 
leri ifade etmek için her zaman mainframe terimini kullanmazlar. 
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se Bunun yerine, çoğu, büyük veya küçük herhangi bir ticari amaçlı bilgisayarı bir sunucu 


olarak adlandırıyorlar ve mainframe, bugün kullanılan en büyük sunucu türüdür. 
“VD : EDVEDC 
Rİ YPES OF SERVERS > 
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s' Bu kursta mainframe terimini, aynı anda binlerce kullanıcıya hizmet verecek binlerce 
uygulamayı ve giriş/çıkış aygıtını destekleyebilen bilgisayarlar anlamında kullanıyoruz. 
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se Mainframe, kurumsal işletim sistemleri ve IBM z sistemleri yazılımlarını çalıştıran 
modern bir altyapı ailesidir. 


e Günümüzde mainframe' ler, IBM z olarak adlandırılır ve IBM'in amiral gemisi kurumsal 
bilgi işlem platformundan beklenen 


o güvenlik, 

o esneklik, 

o performans, 

o ölçeklenebilirlik ve 


o sürdürülebilirliği sunar. 
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e Dünyanın en büyük kuruluşlarının değişen taleplerini karşılamaya yardımcı olmak için 
IBM z16"", benzeri görülmemiş hız ve ölçekte yapay zeka çıkarımı sağlar ve IBM watsonx 
Code Assistant'" for Z, üretken yapay zeka aracılığıyla uygulama modernizasyonunu 


basitleştirir ve hızlandırır. 


THE TOP 100 
| MOST VALUABLE BRANDS 


ye 2001 
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e Mainframe Pazar Analizi ve Büyüklüğü 


s Bir mainframe, büyük ölçekli ve veri yoğun iş yüklerinin işlenmesinde önemli bir rol 
oynar. Ayrıca sistem, genellikle yüksek hacimli işlem işleme, toplu işleme, veri ambarı 


ve analitik için kullanılan büyük miktarda veriyi daha yüksek hızda işler. 
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Global Mainframe Market is Expected to Account for USD 7,089,245.17 Global Mainframe Market, By 
Thousand by 2030 Regions, 2023 to 2030 


DATA BRIDGE MARKET 
li RESEARCH 


2023 2024 2026 2027 2028 2029 


m North America M Europe 5 Asia Pacific © South America m Middle East and Africa 


DMCA Protected © Data Bridge Market Ressarch- All Rights Reserved. o Source: Data Bridge Market Ressarch Market Analysis Stody 2023 


Küresel mainframe pazarının 2030 yılına kadar 7.089.245,17 Bin ABD Dolarına ulaşması bekleniyor 


Mainframe Nedir? Kayhan TANRIVERİR 


15 


REVENUE (GLOBAL AND BY REGİON) 


Global mainframe Market is expected to reach 
USD 7,089,245.17 thousand by 2030, 


6 ğ Lİ ş &. ş T 


o NORTH AMERİCA EUROPE ASIA-PACIFIC SOUTH AMERICA MİDDLE EAST AND AFRICA 


| (7. * As,many countries »* SouthAmerico 
— in te APAC region, mainlrame market the 
> such as india and region has witnessed 
China, are emerging growth in 

Zi &xperiencing rapid industrles such 
z economic growth as e-commerce, bonks 

m < and financial 

instilutions, heolthcare, 
© This has İsd to on and gövernment and 
z demand olhers. These 
u the region iook to for mainframe institutlons thot rely information in the MEA 
(e 4 toke advantoge ol systems to support heavily on mainlrame region 
mi the scalability and criticol business technology 
fability ol cloud operatlons 


platforms 
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Global Mainframe Market — Industry Trends and Forecast to 2030 


Market Size ir USD Billion 
CAGR:4.104 il 


7,UB9,255 


7,089,250 


7,089 ,240 
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o Üstelik bunlar, yüksek performanslı bilgi işlem teknolojisine yönelik artan taleple 


birlikte mainframe' lere yönelik talebi de artırmaktadır. 


Dünya çapında Mainframe Pazarının en büyük Üreticisi kimdir? 


*HCL Technology Limited HCLTech, 60 ülkede 219.000'den fazla çalışana ev sahipliği yapan, geniş bir teknoloji hizmetleri ve ürünleri portföyü tarafından desteklenen dijital, 


mühendislik, bulut ve yapay zeka merkezli endüstri lideri yetenekler sunan küresel bir teknoloji şirketidir. Finansal Hizmetler, Üretim, Yaşam Bilimleri ve Sağlık Hizmetleri, Teknoloji ve Hizmetler, 
Telekom ve Medya, Perakende ve CPG ve Kamu Hizmetleri için endüstri çözümleri sağlayarak tüm önemli dikey sektörlerdeki müşterilerle çalışıyoruz. Haziran 2024'te sona eren 12 ay itibariyle konsolide 


gelirler toplam 13,4 milyar dolardır. hcltech.com adresini ziyaret edin. 
*Dell Inc. 

*IBM 

*Atos SE 

*Unisys Corporation 

*Infosys Limited 

*Cognizant 

*FUJITSU Ltd. 

*BMC Software 


*DXC Technology Company 


*CA Technologies 


*Hitachi Vantara Corporation 
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s Küresel Mainframe pazar büyüklüğü 2022 yılında 2459,68 milyon ABD doları olarak 
gerçekleşmiştir ve tahmin dönemi boyunca W8,41' lik bir YBBO: ile genişleyerek 2028 
yılında 3992,48 milyon ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. 


9 *Yıllık Bileşik Büyüme Oranı: İngilizcede kısaltması CAGR olan "Compound Annual Growth Rate" 
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s Mainframe ler genellikle büyük boyutları, depolama miktarları, işlem güçleri ve yüksek 
güvenilirlik seviyeleri ile bilinen bir bilgisayar türüdür. Öncelikle büyük kuruluşlar 
tarafından yüksek hacimli veri işleme gerektiren kritik görev uygulamaları için 


kullanılırlar. 
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s Genel olarak, Mainframe' lerin tüm Mainframe satıcıları arasında ortak olan birkaç 
özelliği vardır: Neredeyse tüm Mainframe ler birden fazla işletim sistemini çalıştırma 


(veya barındırma) yeteneğine sahiptir. 
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s Mainframe' ler kesinti olmaksızın sistem kapasitesini ekleyebilir veya çalışırken 
değiştirebilir. Mainframe' ler çok yüksek hacimli girdi ve çıktıları (1/0) işlemek ve iş 
hacmi hesaplamasını vurgulamak için tasarlanmıştır. Tek bir Mainframe düzinelerce 


hatta yüzlerce küçük sunucunun yerini alabilir. 
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Buna ek olarak, yapay zeka, makine öğrenimi, blok zinciri ve diğerleri gibi yeni 
teknolojilerde mainframe uygulamalarının ortaya çıkması, pazarın büyümesini 


desteklemektedir. 
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s' Buna uygun olarak, iş operasyonları için yüksek güvenilirlik, ölçeklenebilirlik ve istikrar 


ile siber saldırılar ve veri ihlali oranı azalmaktadır. 


sBu, BFSI, sağlık hizmetleri ve diğerleri gibi çeşitli endüstrilerde digitalizasyonun sürekli 


artması nedeniyle büyük bir hızla büyümektedir. 
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Z/0S Donanım Mimarisi 


CEC box 


Kanallar (CHPID'ler 


ji 


Diğer sistemler 


“ESCON 
director 


Kontrol Ünitesi adresleri (CUA) Kontrol Ünitesi 


Ünite adresleri (UA) — > o 


E -ESCON kanal 
F-FICON kanal 
O - OSA Express kanal 
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s Sunucular çoğalıyor. 


s Bir işletme, işlem sunucularını, veritabanı sunucularını, e-posta sunucularını ve web 
sunucularını içeren geniş bir sunucu koleksiyonuna sahip olabilir.. 
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s Büyük sunucu koleksiyonlarına bazen sunucu çiftlikleri denir (aslında, bazı veri 
merkezleri dönüm olarak ölçülen alanları kapsar). 
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s Mainframe' ler bu sunucu çiftliklerinin yaptıkları işleri tek başlarına yapabilir. 


s Mainframe' ler günde yaklaşık 2,5 milyar işlemi gerçekleştirebilir. Bu, şaşırtıcı miktarda 
aktarım hızı ve veri anlamına gelir. 
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s Bununla birlikte, tipik bir ticari işlem sunucusundaki tipik bir veritabanının saniyede 300 
işlem yapabileceğini düşünürseniz, bu da günde yaklaşık 26 milyona karşılık gelir. 


a 


a 
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BEST WORKER 
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se Mainframe'ler 2000 yılından beri Linux uygulamalarını çalıştırmaktadırlar ve halen de 


mainframe'ler üzerindeki Linux iş yüklerinin miktarı artmaktadır. 


The best of both worlds are 
finaliy together. 


ibm.comlinuxone (O #LinuxOne #IBMZ 
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e IBM LinuxONE 


» Ağustos 2015'te IBM, yalnızca Linux'a özgü ve LinuxONE olarak adlandırılan bir platform sundu. 
LinuxONE ailesini biri küçük diğeri büyük ölçekli olan bir çözüm oluşturmaktadır. 


o İki sunucunun küçük olanı "Rockhopper" (küçük penguen cinsi) ismini taşır ve iki LnuxONE 
çekirdeğinden başlayan bir yapılandırmada bulunur (z için Sistem bilenler: LinuxONE çekirdeği 
IFL'lere özdeştir). 


s Büyük sistem "Emperor" (büyük penguen cinsi) olarak adlandırılır ve en az altı LLnuxOne 
çekirdeği ile satılır. 
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IBM, Mainframe için Açık Yazılım ve Endüstri Araçlarını Sağlıyor 
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A 


IBM LinuxONE 


i BM LinuxONE “* 
Rockhopper Emperor” 
Great LinuxONE The ultimate in 
capabilities in a flexibility, scale 


ri 
smaller package & performance 


e LinuxONE sunucu duyurusu ile IBM, açık kaynak yazılım çözümleri listesine Apache Spark, 


MongoDB, MariaDB, Chef ve Docker gibi teknolojileri ekledi. 
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s |IBM, uzun zamandır Linux ortakları SUSE ve Red Hat'a ek olarak yeni bir dağıtım olan Canonical' 
ın Ubuntu'sunu da piyasaya sürdü. Ubuntu'nun eklenme nedeni olarak, toplulukla senkronize 


olma anlayışı gösteriliyor. 
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» Mainframe” lerde özel işlemciler çalıştırılabilmektedir. İşletmeler uygulamalarını genel 
amaçlı işlemciler yerine düşük maliyetli özel işlemcilere aktardıklarında daha az ücret 
ödemektedirler. Düşük maliyetli özel işlemciler üç tanedir: zAAP işlemcileri, zlIP 


işlemcileri ve IFL işlemcileri. 
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» ZAAP işlemcileri 


» WAS ve diğer Java teknolojisi tabanlı uygulamalar için donanım, yazılım ve bakımda 
tasarruf sağlayarak o bilgisayar genel maliyetini düşürür. Genel amaçlı işlemci 
miktarında yapılacak tasarruf ZAAP(s) tarafından çalıştırılan Java uygulama kodunun 


değişen miktarına bağlıdır 


ZAAP 


Z Application Assist 
Processors 
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. ZIIP işlemcileri 


. ZIIP işlemcisinden ilk yararlanan Z7/O0S V8 deki DB2 olmuştur, ancak şimdi pek çok 


IBM ve IBM olmayan ürünler ve teknolojiler zIIP 'den faydalanmaktadır. 


» ZIIP işlemcilerden faydalananlar sadece DB2 ya da IBM ürünleri değildir. zIIP 
özellikle CPU'yuyu TCP/IP deki IPSec işlemi, genel XML işlemleri ve IBM'in Finans 


Raporlamasında kullanılan Ölçeklenebilir Mimari için kullanır. 


Technology, IT etc 


zlIP 


Zz9 Integrated Information 
Processor 


Dİ 
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s. IFL - Integrated Facility for Linux işlemcileri 


. IFL, mainframe'lerde Linux işletim sisteminin çalışmasına tahsis edilen bir 


mainframe işlemcisidir. 
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. Buradan mainframe'lerde Linux'un çalışabilmesi için ille de IFL işlemcileri gereklidir 


sonucu çıkarılmamalıdır. IFL işlemcileri olmasa da mainframe'lerde Linux genel 


amaçlı işlemciler üzerinde çalışabilir. 


. Fakat Linux, genel amaçlı işlemciler yerine IFL işlemcileri üzerinde çalıştırılırsa, 


yazılım lisansı maliyetleri azalır. 


. IBM IFL işlemcileri 29 Eylül 2000 tarihinde tanıtmıştır. 


Linux 
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s Mainframe yerel iş yüklerini ticari sunucularına taşıyamazsınız. 


e Ancak, ticari bir sunucuda bulacağınız iş yüklerini alıp bir mainframe' e taşıyabilirsiniz. 
Çoğu mainframe, sanallaştırma kullanarak Linux'un yanı sıra bir z/ OS çalıştırabilir. 


ca 
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Bu nedenle mainframe' ler size her iki dünyanın da en iyisini sunar: Başka bir yerde 
çalıştıramayacağınız benzersiz bir dizi uygulamaya erişim ve ticari sunucuların iş 
yüklerini yönetme yeteneği. 


GNU Logo PNG 


APACHE 


HTTP SERVER PROJECT 
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s Mainframe modern bir uygulama platformu mu, 


yoksa çağı geçmiş bir dinozor mu? 


*Bir çalışmaya göre, dünya çapındaki büyük işletmelerin 

*Mainframe leri iş dünyasının stratejik bir bileşeni olarak gördüklerini 

* Yüksek process ve işlem yetenekleri ve benzersiz güvenlik özellikleri göz önüne 
*# Alındığında önemli iş yüklerini mainframe” lerde tutmayı planladıklarını 

* göstermiştir. 


(Bu çalışmalardan biri 261 business ve IT decision makers ile USA de yapılmıştır). 
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Mainframe'lerin iş dünyasındaki hakimiyetine, yaygın kullanılmasına ve üstünlüklerine 
ragmen, bu makineler genel kamuoyu, akademik çevreler ve hatta birçok deneyimli BT 
uzmanı tarafından dahi bilinmez. 


Bunun nedeni mainframe'lerin her an elimizin altında bulunan ve kolayca erişilebilecek 
makineler olmamasıdır. 
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Mainframe'ler her iş türü için uygun değildir. 


İşletmeler, 

o büyük miktarda veri, 

o büyük işlem hacmi, 

o son derece güvenilir bir sisteme duyulan ihtiyaç 

o aynı yerde bulunsalar daha iyi çalışacak birçok farklı iş yükü 


olduğunda mainframe ve mainframe işletim sistemlerini tercih 
ediyorlar. 
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un 


* Mainframe'ler tescilli ve lisanslı işletim sistemleri kullanırlar, bu işletim 


sistemleri: 
IBM z HOST 
* z/0S, 
* Z/VM, 
* z/VSE, ÖOÖzİNM KVM 
LPAR 1 LPAR 2 LPAR 3 PARA (O LPARS 
* z/TPF ve ei 


Processors , Memory & 10 


* Linux'tur (SUSE Linux (SLES), Red Hat (RHEL), Ubuntu). 
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IBM z/VM İşletim Sistemi 


IBM z/VM, mainframe sanallaştırma platformudur. 


: 
74 


Virtual Virtual Virtual 
Machine Machine Machine 
(VM) (VM) (WMJ) 


App A App 8 App 


Hypervisor 
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IBM z/VSE İşletim Sistemi 


IBM z/VSE (Virtual Storage Extended), 1965'te ortaya çıkan, DOS/360 
soyundan gelen IBM mainframe' ler için bir işletim sistemidir. z/0S” dan daha 
az yaygındır ve çoğunlukla daha küçük makinelerde kullanılır. 


ZİVSE - 


m 
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IBM z/TPF İşletim Sistemi 


“ z/TPF sistemi, birçok ticari kuruluşta gerekli olan çok yüksek hacimli çevrimiçi işleme için 
son derece duyarlı bir çözüm sağlar. 


“ z/TPF sistemi, havayolu endüstrisinde geniş bir kabul görmektedir ancak aynı zamanda, çok 
sayıda havayolu dışı uygulamalarda da kullanılmaktadır. 


“ z/TPF sistemi, en yaygın olarak iş bilgilerinin bir envanteri olan büyük bir merkezi 
veritabanına erişim amacıyla kullanılır. 


IBM z/TPF Operating System 
0.0196 
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Mainframe'ler üzerlerinde birden fazla işletim sistemi olabilen, yüzlerce 
uygulama yazılımını çalıştırabilen ve çok sayıda bağlı terminallere destek 
verebilen sistemlerdir. 


Terminal Terminal 


Hd EH 


Mairframe 


Terminal Terminal 


Terminal 


Terminal Terminal 
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s Peki, mainframe' leri kim kullanıyor? Hemen hemen herkes bir noktada bir mainframe 
kullanmıştır. Banka hesabınızla etkileşim kurmak için bir otomatik para çekme makinesi 
(ATM) kullandıysanız, bir mainframe kullandınız demektir. 
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s Mainframe, çok kullanıcılı, yüksek performanslı ve yüksek hızlı bir bilgisayar sistemidir. 


High Performance 
N Computing? 


s Mainframe, en güvenilir, ölçeklenebilir ve güvenli makine sistemleridir. 


Reliability 
Availability 
Serviceabılity 


» 
RAS 


AİR 
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s Başka bir deyişle, bu sistemlerin daha büyük ölçekli kullanım, hesaplama ve güvenlik 
amacıyla kullanıldığını söyleyebiliriz. 


Figure 3g. 
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s Mainframe sistemleri çoğunlukla Perakende, sigorta, finans ve büyük verilerin birkaç 
kez işlendiği diğer kritik alanlar gibi çeşitli alt bölümlerde kullanılır. 
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purpose 


based on | what worldview? 


s Mainframe' ler genellikle eski makineler olarak görülür - pratikte dinozor olarak 
adlandırılırlar. 


se Ancak, çok büyük miktarda veriyi işlemek için özel olarak oluşturulmuş mainframe' ler, 
bugün hala son derece önemli ve kritik iş yükünü üstlenmişlerdir. 
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alamı 


s Mainframe' ler doğrudan 1950'lerdeki ilk bilgisayarların teknolojisinden türemiştir. 
Düşük maliyetli masaüstü veya sunucu kullanımına uygun hale getirilmek yerine, toplu 
veri işleme ve yüksek hacimli finansal işlemler gibi çok büyük veri iş yüklerinin 
üstesinden gelecek şekilde geliştirildiler. 
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9 1952'de IBM 701'in, 1954'te IBM 704'ün ve 1959'da IBM 1401'in temelini vakum tüpleri, 
manyetik çekirdekli bellek, manyetik tambur depolama, teyp sürücüleri ve delikli 
kartlar oluşturuyordu. 


COMPUT Meali Gİ mii 
R as a. DE — — ni sl 
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IBM 3380 kabinindeki kırmızı düğme, üç MicroSD kart kadar büyüktür 


2010 


Sekiz 2.5 GB IBM 3380 Disk sistemi: 20 GB 
ahmini değeri: 648.000 - 1.137.000 Ş 
Agırlığı 2.000 kg 
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Bir MicroSD kart: 32 GB 
Tahmini değeri: 100 - 150 Ş 
Ağırlığı: 0.5 gram 
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Vakum tüpleri, erken mainframe' lerde kullanıldı. 
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s Bilgisayarların bugünkü kadar güçlü, taşınabilir ve (nispeten) ucuz olmadığı bir gerçektir. 


s Gerçekten de, ilk bilgisayarlar sistem odalarının neredeyse tümünü kaplıyordu ve 


milyonlarca dolara mal olabiliyordu. 


o Örneğin, Harvard Mark 1 olarak bilinen 1930'ların elektromekanik bilgisayarı, 15,24 


metre genişliğinde ve 2,44 metre yüksekliğindeydi. 
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se Günümüz standartlarına göre ilkel olan bu makineler, işlevleri sağlıyordu. aksi takdirde 
elle veya mekanik hesap makineleriyle yapılması gereken bilimsel hesaplamalar ve veri 
işleme gerekiyordu. 


YAAR 
"ANDAN l Di 10) * 


o HARVARD MARK 1 
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Calculating Wheels designed by Charles Babbage 


1 


CHAPTER 1 
HISTORICAL INTRODUCTTON 
"If, unwarned by my example, any man shall undertake and shall succecd in really 
constructingan engine embodying in itself the whole of the executive department of mathe- 
matical analysis upon different principles or by simpler mechanical means,I have no fear 

of lcaving my reputation in his charge, for he alone will be fully able to appreciate the 

nature of my efforts and the value of thcir results," 

Charles Babbage 
“The Life of a Philosopher" (1864) 

'The desire to economize time and mental effort in arithmetical computation, and to eliminate 
human liability to error,is probabiy as old as the science of arithmetic itself, This desire has led to 
the design and construction of a variety of aids tocomputation beginning with "groups of small objects 
such as pebbles, used first loosely, later as 'counters' on ruled boards, and later still as beads 


mounted on wires fixed in a frame, constituting the abacus”,1 


It seems most likely that the abacus originated in the Tigris-Euphrates valley,“ and that its use 
traveled both cast and west along the routes of the caravans, Elaboration of the instrument and later 
development of the technigues of its manipulation made it applicable to multiplication, division, and 
even to the extraction of sguare and cube roots, as well as to addition and subtraction for which the 
instrument was probably originally intended. Indeed, the abacus, despite its ancient origin, is still 
in use by theoriental peoples, This long period of utility is due not only to the simplicity of the instru- 
ment, but also due to two fundamental notions inherent in its construction. Place significance, or the 
use of zeroto signify an empty column, is provided by the several wires on which the beads are strung. 
Moreover, the principle of carry, whereby the (n * I)st column is increased by one when the nth has 
become exhausted, is applied in adding. 

After the invention of the abacus, five thousand years elapsed before the next computational aid 
was developed. During this time, gears and pointers were used in the design of clocks, These machine 
elements, and more especially a wheel which at the end of a complete revolution gave impetustoa 
second wheel, paved the way for the development of calculating machinery, 

In 1617, John Napier, following his invention of logarithms, published an account of his number- 


ing rods, known as “ Naplier's bones" 3 Various forms of the bones appeared, some approaching the 
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e Büyük boyutları nedeniyle, bu tür bilgisayarlar, büyük metal kutular veya çerçevelere 


yerleştirildiklerinden, tarihsel olarak mainframe olarak adlandırıldı. 
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“|BM Otomatik Sıra Kontrollü Hesap Makinesi (Automatic Seguence 
Controlled Calculator - ASCC) olarak da adlandırılan Harvard Mark 1, şimdiye 


kadar icat edilen ilk mainframe' idi. 
' Mark 1, modern teknoloji tarihinde önemli bir anı temsil edecekti. 


e Bilim adamları ve mühendisler ilk kez birkaç saniye içinde temel sayısal 


işlemleri gerçekleştirebildiler. 
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e Birkaç yıl sonra, ENIAC (Elektronik Sayısal Entegratör ve Bilgisayar) ikinci bir 
atılımın habercisi olacaktı: dünyanın ilk tamamen elektronik ve 


programlanabilir mainframe bilgisayarı. 


eee İRİ sin si a İM 
roza" 4 SSK e .5 : 
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s Mark 1 elektromekanik bir sistem iken, ENIAC bilgileri depolamak ve iletmek 


için vakum tüp teknolojisini kullandı. 


se Vakum tüpleri, mühendislerin ENIAC'ta temel mantık devreleri oluşturmasını 
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sağladı. 
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Kayhan TANRIVE 


Mainframe Nedir? 


e 1960'larda transistörün icadı, bilgisayarın biçim faktörünü önemli ölçüde 
azalttı. 


9 Transistörler katı hal mantık devresini etkinleştirdi ve 1981'de IBM, 
dünyanın ticari olarak başarılı ilk kişisel bilgisayarı olacak IBM PC” yi piyasaya 
sürdü. 


Transistors: much simpler,much smaller, much 
cheaper, more reliable, no warm up, much 
faster. | 


va 
ş pi 
ini 


Vacuum tubes: slow, Integrated circuits: miniaturization added to all 
expensive, fragile the existing benefits, enabled unthought-of 
possibilities 
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e 1961'de ilk ticari mainframe (Los Alamos Lab). 
s Maliyeti 10 milyon dolar, aylık kira bedeli ise 300 bin dolardı. 


Maiafyiswedfidölde Los Aldips NafidAdi DAböktory as researchers work on a nuclear testing projectin 1974 |2136 x 1626) 


s Bilgi işlemin ilk yıllarında IBM'in Univac, Rand, Sperry, Amdahi, GE, RCA, NEC, Fujitsu, 
Hitachi, Unisys, Honeywell, Burroughs ve CDC gibi birçok rakibi vardı. 


Mainframe Nedir? Kayhan TANRIVERİR 


IBM mainframe' lerde 64 bit mimarisine geçince, piyasadaki diğer üreticiler 


Hitachi, Amdahl ve diğerleri piyasadan çekildiler. 


Memory (RAM) Limitation on x86 CPUSsS man bei 
32-Bit 64-Bit 
CPU 


HH Registers 


BESEEEEEUN 
Max Limit: 4 Gigabytes Max Limit: 18.4 Exabytes 
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CGDIRECTOR.COM 


s' Bugün mainframe' ler, tarihsel boyutlarının çok küçük bir bölümüne sığıyor ve IBM'in en 
yeni 216 mainframe' inin örneklediği gibi, çok daha güçlü hesaplamalar 


gerçekleştirebiliyor. 


IBM Z16 product specs (May 2023) 


Form factor 


Maximum engines 


Maximum drawers 

Maximum I1/O drawers 

Frames 

Colocation with storage/switcnh 
Telum chip freguency (MHZ) 
Maximum memory (CIB) 


Engine size options 
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s9 Z16 CPC Drawer communication topolojisi 
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se Günümüzün mainframe' leri artık sistem odalarının tamamını işgal etmiyor veya 
edinilmesi milyonlarca dolara mal olmuyor: 


s IBM z16, yaklaşık bir buzdolabı boyutunda. 


Mainframe Nedir? Kayhan TANRIVERİR 


s Bugün kullanımda 10.000 mainframe olduğu tahmin ediliyor. 
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TT 


IBM, son on yılda mainframe platformuna 10 milyar dolar harcamıştır. 


IBMZ 


IBM Z — Processor Roadmap 


14 nm 


z15 
14 nm 9/2019 


22 nm z14 
32 nm ZzTE 7/2017 
45 nm ZECT12 idle 
z196 8/2012 


9/2010 


Virtual Flash Memory 
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6 70720 IBM Corporatlon 


Fortune 500 şirketlerinin üçte ikisi 


seomeka 


FORTUNE 500 US COMPANIES - 2022 VERSION Excel Solutions 


This list is officialIy published by Fortune Magazine every year. You can see more details here: https://fortune.com/data-store/ 
Someka is not associated with Time Inc. nor Fortune Magazine 


KEY FINANCIALS 


Ran” Number of Change in Revenues Revenue profits Profit > Market Value 
Lemi. > Employees ” Rank ($millions) ve Change m ($millions) z Change 8 ($millions) De As o0f3/31/22($m) |.” 
1 Walmart 2.300.000 S $572.754 2,496 $13.673,0 1,296 $244.860 $409.795 
2 Amazon 1.608.000 S $469.822 21,796 $33.364,0 56,496 $420.549 Ş$1.658.BO7 
3 Apple 154.000 m $365.817 33,3 $94.680,0 64,94 $351.002 Ş$2.849.538 
4 CVS Health 258.000 - $292.111 8,796 $7.910,0 10,26 $232.999 $132.839 
5 UnitedHealth Group 350.000 Ni $287.597 11,86 $17.285,0 12,25 $212.206 $479.830 
6 Exxon Mobil 63.000 4 $285.640 57,496 $23.040,0 - $338.923 Ş$349.652 
7 Berkshire Hathaway 372.000 -1 $276.094 12,56 $89.795,0 111,25 $958.784 $779.542 
8 Alphabet 156.500 1 $257.637 41,26 $76.033,0 88,3 $359.268 $1.842.326 
9 McKesson 67.500 -2 $238.228 3,196 -$4.539,0 -604,396 $65.015 Ş$45.858 
10 oAmerisourceBergen 40.000 -2 $213.989 12,796 $1.539,9 - $57.338 $32.356 
11 oCostco'Wholesale 288.000 1 $195.929 17,596 $5.007,0 25,146 $59.268 $255.231 
12 Cigna 72.963 1 $174.078 B,596 $5.365,0 -36,6*6 $154.889 $76.286 
13 AT&T 202.600 -2 $168.864 -1,796 $20.081,0 - $551.622 $169.262 
14 (Microsoft 181.000 1 $168.088 17,596 $61.271,0 3B,496 $333.779 Ş$2.311359 
15 Cardinal Health 46.827 -1 $162.467 6,296 $611,0 - Ş$44.453 $15.709 
16 oChevron 42.595 11 $162.465 71,696 $15.625,0 - $239.535 $317.120 
17 Home Depot 490.600 1 Ş$151.157 14,496 $16.433,0 27,76 $71.876 $309.313 
18 oWalgreens Boots Alliance 258.500 -2 $148.579 6,596 $2.542,0 457,596 Ş$81.285 $38.671 
19 (Marathon Petroleum 17.700 13 $141.032 58,596 $9.738,0 - $85.373 $47.758 
20 Anthem 98.200 3 $138.639 13,86 $6.104,0 33,596 $97.460 $118.534 
21 oKroger 420.000 -4 $137.888 4,196 $1.655,0 -36,096 $49.086 Ş$41496 
22 Ford Motor 183.000 -1 Ş$136.341 7,296 $17.937,0 - Ş$257.035 $67.958 
23 (o Verizon Communications 118.400 - Ş$133.613 4,16 $22.065,0 24,06 $366.596 Ş$213.837 
24 oJPMorganChase 271.025 -5 $127.202 -1,896 Ş$48.334,0 65,936 $3.743.567 $402.527 


MhinfftamedediNotors Kayhan TANRIVERİR 157.000 -3 $127.004 3,796 $10.019,0 55,96 $244.718 $63.555 


s Dünyanın en büyük 50 bankasının 45'i 


Industrial and Commercial Bank of China 
China Construction Bank 
Agricultural Bank of China 
Bank of China 

Mitsubishi UFJ Financial Group 
HSBC 

JPMorgan Chase 

Bank of America 

BNP Paribas 

Crödit Agricole 

Japan Post Bank 

SMBC Group 

Citigroup Inc. 

Welis Fargo 

Mizuho Financial Group 
Banco Santander 

Sociste Generale 

Barclays 

Groupe BPCE 

Postal Savings Bank of China 
Deutsche Bank 

Bank of Communications 
Royal Bank of Canada 

Lloyds Banking Group 
Toronto-Dominion Bank 
China Merchants Bank 

Intesa Sanpaolo 

Norinchukin Bank 

ING Group 

Goldman Sachs 

Industrial Bank (China) 

Credit Mutuel 

UBS 

UniCredit 

China Minsheng Bank 
NatWest Group 

Shanghai Pudong Development Bank 
China CITIC Bank 

Morgan Stanley 

Scotiabank 

Credit Suisse 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
State Bank of india 

Standard Chartered 
Commonwealth Bank 

China Everbright Bank 

Bank of Montreal 

Rabobank 

Australia and New Zealand Banking Group 
DZ Bank 
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Total Assets of Top 50 Banks in the World 


Bank Name 


s En büyük 10 sigortacının sekizi 
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Market share of largest health insurance companies 


UnitedHealth Group 12 


Anthem 


in 
& 


10” 


Centene 


Humana 


y 
« 


HCSC 


o 
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CVS Health 


U 
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Molina Healthcare 


Cigna 


Kaiser Permanente 


N 
« 


GuideWell 


N 
Dİ 


Market share percentages were pulled using the SEP Capital !(O market share tool. 
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s en büyük 10 küresel perakendecinin yedisi 


Top Retail Companies Worldwide 


Walmart Ş585.2 billion 


Amazon.com Ş352.7 billion 


Costco Ş219.2 billion 


Schwarz Group Ş$159.8 billion 


The Home Depot Ş$157.3 billion 


Aldi Ş130.4 billion 


Ş124.3 billion 


Walgreens Boots Alliance 


Carrefour a, Ş108.4 billion 
Alibaba NR socobilion 
Seven & | YMM so16bion 
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82 


Mainframe Nedir? Kayhan TANRIVERİR 


s Mainframe' ler neredeyse yalnızca dünyanın en büyük şirketleri tarafından 


kullanılıyorlar. Ve bu mainframe' lerin çoğu IBM'den geliyor. 
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Mainframe'ler beş dokuzluk (99.999946) garanti edilen minimum çalışır durumda kalma 
yüzdesi ile kesinlikle sağlam ve güvenli bir platformdur. Bu, yılda beş dakikadan biraz 


fazla bir kesinti anlamına gelir. 
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Orta ölçekli bir banka, 50 veya daha fazla ayrı finansal uygulamayı ve destekleyici süreci 


çalıştırmak için bir mainframe kullanabilir ve işlerin sorunsuz yürümesi için binlerce 


destek personeli çalıştırabilir. 


Kayhan TANRIVERİR 


Mainframe Nedir? 


Çoğu mainframe, POS cihazından kredi kartıyla yapılan satın alımlar, ATM'den para 
çekme işlemleri veya İnternetten hisse senedi satın alımları gibi şeyleri içeren yüksek 


hacimli finansal işlemleri işler. 
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Bir bankanın can damarı para değil, verilerdir. Bir bankanın yaptığı her işlem, işlenmesi 
gereken verileri içerir. Örneğin bir banka kartı işlemi, işlenmesi gereken aşağıdaki verileri 
içerir: 


Anatomy ofa Iransaction 
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se Bütün bunlar saniyeler içinde gerçekleşmeli ve bankalar, her durumda hızlı yanıt 


verebilmelidir. 


se Mainframe' ler, bu amaçlar için hem yedeklilik hem de yüksek verimlilik sağlamak üzere 


tasarlanmışt"” 
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RAM, CPU'lar ve disklerin tümü çalışırken değiştirilebilir, bu nedenle bir bileşen 


arızalanırsa, mainframe' in kapatılmasına gerek kalmadan çekilip değiştirilebilir. 


Aslında, mainframe' ler, her biri ayrı RAM, depolama, CPU'lar ve hatta farklı işletim 
sistemlerine sahip bağımsız bölümlere ayrılmıştır; bu, belirli bölümler işletim sistemi 


yamaları şeklinde bakım alırken uygulamaların sürekli çalışmasına izin verir. 
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Telum 


e Mainframe' lerin üzerine inşa edildiği Z-serisi CPU'nun en son nesline Telum adı verilir. 


e 5,2 GHz hızında çalışan modern bir çip, Samsung'un 7 nm fabrikasyon süreci üzerine inşa edilmiştir ve tek iş parçacıklı 
performans için optimize edilmiştir. 
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Telum 


s9 Telum'u intel ve AMD'nin diğer performans CPU'larından ayıran nedir? Kısacası, her şeyden daha fazlasına sahiptir: 
daha yüksek saat hızı, daha fazla önbellek, daha özel CPU üstü donanım ve verileri taşımak için daha fazla PCI kanalı. 


Building large scale systems: 
connecting up to 32 chips 
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Single Chip Dual Chip Module 4-Socket Drawer 4-drawer system 


IBM 
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Telum 


e Mevcut Telum CPU güçlüdür. Her çekirdek iki yollu çok iş parçacıklıdır, 256 KB L1 önbelleğe ve 32 MB L2 önbelleğe 
sahiptir ve süper skala talimat yürütmeyi destekle 


2 
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Telum 


e Telum, çip başına sekiz çekirdeğe, yuva başına iki yongaya ve çekmece başına dört yuvaya sahiptir; dört çekmece bir 
sistem oluşturur. 


Integrated Al Accelerator — 
data movers 


2 


On Chip Al Accelerator 


Intelligent Prefetcher and Write-Back 

— 1204 GB/sread bandwidth to internal scratchpad 

— 80* GB/s store bandwidth 

— Multi-zone scratchpad for concurrent data load, execution 
and write-back 


— 
2 
İ 
E 
E 
6 
- 
“1 
€ 
Lİ 
ö 
z 
z 
© 
Ss 
(e 
ç 
& 
g 
5 
iL - 


Intelligent Data Mover and Formatter 


— 600* GB/s bandwidth 
— Formatand prepare data on the fly for compute and write-back intelligent Data Mover 


and Formatter 
intelligent 


Prefetcherand <—> Scratchpad 
Write-Back 
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Telum 


e Telum ayrıca bir çip üzerinde donanım Al hızlandırıcıya sahiptir. 


North FIFO 
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functions 


Intelligent Data Mover 
and Formatter 


 V v 
Intelligent 


Prefetcherand €——> Scratchpad 
Write-Back 
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Telum 


Summary 


Next generation Z processor is optimized torun 
enterprise workloads with embedded 
real time Al insights. 
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IBM Telum chip 


7nm Samsung technology 
530sgmm chip size 
22.5 Billion transistors 


5* GHz base clock freguency 


96 


s9 Dynamically reconfigurable system partitioning 


- Eşdeğer ayrı mainframe birimleri veya mantıksal bölümler (LPAR'lar), G/Ç denetleyicileri ve kullanıcı tarafından 
yapılandırılabilen CPU'lar kullanılarak oluşturulabilir. 


- Her LPAR, mainframe işletim sistemi olan Z/0S'nin ayrı, yalıtılmış bir örneğini çalıştırabilir. 


Linux İİ Linux Linux Mi Linux a 


LPAR 1 


ooaodan FOLESKOK MI | Real 
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9 Bu ayrılmış sunucular (LPAR lar), geliştirme, test etme veya ayrı uygulamaları çalıştırmak için kullanılabilir. 
o LPAR'lar ayrıca Linux gibi farklı işletim sistemlerini çalıştırabilir ve tamamen ayrı donanım kaynaklarına sahiptir. 


s Biri çökerse veya bakım için kapanması gerekirse, diğer bölümler etkilenmez. LPAR'lar ayrıca izinlerle ayrılır; örneğin, 
bir kullanıcı grubu test bölgesi LPAR'ına erişebilir, ancak üretim LPAR'ına erişemez. 


EİİİLREEESEEEEEERE 
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e Single Point Of Failure (SPOF). 


e Bir sistemin, başarısız olursa tüm sistemin çalışmasını durduracak bir parçası. 


şi 
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FAİLURE 
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e SPOF'lar, amacı yüksek kullanılabilirlik olan bir ağ, yazılım uygulaması veya başka bir endüstriyel sistem olan 


herhangi bir sistemde istenmez. Sistemler, tüm olası SPOF'lara yedekler eklenerek sağlam hale getirilir. 
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se Mainframe' ler, donanım ve yazılımın Parallel Sysplex ve "tek hata noktası olmaması" gibi kavramlar aracılığıyla 


neredeyse sürekli kullanılabilirliğe ulaşmış durumdadır. Bu özellik mainframe' lerin en önemli özelliklerinden biridir. 


z!OS Parallel Sysplex 


.Suru 


Multiple syatoms coupled together by hardware and sofware services that can 
be 


viewed aa e single OMER  asniztün 
Mp  İyiemı Manağeme 
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e Paralel Sysplex tasarım özellikleri, işletmelerin dramatik değişim dönemlerinde bile kesintisiz çalışmasına yardımcı 


olur. 


e Sysplex siteleri, bir sysplex'teki sistemleri dinamik olarak ekleyebilir ve değiştirebilir ve sistemleri tek hata noktası 


olmayacak şekilde (no SPOF) yapılandırabilir. - 


IBM zSeries 
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s Bu son teknoloji cluster teknolojisi sayesinde, en büyük ticari iş yüklerini daha verimli bir şekilde işlemek için birden 


çok z/OS sistemi uyum içinde çalışacak hale getirilebilir. 
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e IBM, System z — Parallel Sysplex 


İ IBM System z — Parallel Sysplex 


Coupling Fadility 


Shared Data 
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e Bir Paralel Sysplex kümesinde, tek hata noktası olmayan bir paralel işleme ortamı oluşturmak mümkündür. 


e Parallel Sysplex'teki tüm sistemler, tüm kritik uygulamalara ve verilere eşzamanlı erişime sahip olabileceğinden, 


herhangi bir nedenden dolayı sistem kaybı donanım veya yazılım arızası, uygulamaları kesintiye uğratmaz. 


Mainframe LPAR Mainframe LPAR 


Yel O LİL 
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- |BM, iş yükü dağıtımı, iletişim veya kurtarma/yük devretme için farklı ana çerçeveleri (veya aynı mainframe deki 
farklı LPAR'ları) birbiriyle "bağlı" tutmak için "paralel sysplex" adı verilen verimli ve düşük gecikmeli bir protokol 
kullanır. 


Policy Based Implementation 


CP1 CF1 CP2 


Note: The External 
Time Reference (ETR)used 
by the differentsystems 
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Dinamik iş yükü dengelemesi 
z/OS Parallel Sysplex 


Veri paylaşımı 
Büyümede artışı sağlama 
Kesintisizlik 


Tek bir sistem görüntüsü verme 


Ml 
Tek bir sistem imajında farklı perspektif l lr le : 


Tek noktadan kontrol ii ii ij 


Multiple systems coupled together by hardware and software services thatcan 
be 


viewed eğ SSL SİK Availability 
m» Systems Management 
wp» Growth 
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se Bir MVS sistemi diğer MVS sisteminin arızalandığını tespit ederse, arızayla ilgili talimatları okur ve “sysplex-shared” 
“policy data set” lerinden yeniden başlatma yönetimini otomatik olarak başlatır: 


9572730029090 9672129002990 


Mainframe Nedir? Kayhan TANRIVERİR 108 


e CF (Coupling Facility) MVS sistemlerinde Paralel Sysplex oluşturmak için iki ya da daha fazla MVS sistemini birbiriyle 
iletişimde bulunacak ve birbirlerine veri aktaracak şekilde bağlamak için kullanılan bir donanım bileşenidir. 


e CF'ler ayrı bir partition'da bulunurlar. | | 
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Figure 2-15 Moderately large mainframe configuration 


e CF paylaşılan verinin tutarlılığını ve bütünlüğünü korumak için kullanılır. Bir CF Logical Partition'da yer alabilir. CF 


partition'ı özel CFCC denilen bir licence (LIC) kodunu kullanır. 
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e CF Linkleri CF ve CPC'ler arasındaki bağlantıyı sağlar. Bu linkler fiber optik kablolar kullanırlar ve şu şekilde 
tanımlanırlar. 


Coupling Facility Receiver (CFR) 700076 | Cöining Faciliy 
CF LPs 
Coupling Facility Sender (CFS) 


990 z9 CPC 
GPC CPC 


Sysplex 


LPs 
Sysplex 


LPs 


Mainframe Nedir? Kayhan TANRIVERİR 


s Kritik görev sistemi, bir işletmenin veya kuruluşun 
hayatta kalması için gerekli olan bir sistemdir. 
s Kritik bir sistem arızalandığında veya kesintiye 


uğradığında, iş operasyonları önemli ölçüde etkilenir. 


Af ! , 
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AN 
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CRITICAL SYSTENS 
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e RAS'ın ötesinde, son teknoloji ürünü bir mainframe sisteminin yüksek kullanılabilirlik ve hata toleransı sağladığı 


söylenebilir. 


s Kritik öneme sahip bileşenler için yedek donanım bileşenleri, gelişmiş depolama koruması, kontrollü bakım süreci 
ve sınırsız kullanılabilirlik için tasarlanmış sistem yazılımı, bir sistem bileşeninin arızalanması durumunda iş 


uygulamaları için tutarlı, yüksek düzeyde kullanılabilir bir ortam sağlamaya yardımcı olur. 


s Böyle bir yaklaşım, sistem tasarımcısının bir bilgisayar sisteminin genel RAS'ını baltalayan tek bir arıza noktasına 


(SPOF) sahip olma riskini en aza indirmesine olanak tanır. 
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Öne BANKIN 
“ Bor 


S 
Ko 


s Kritik misyon sistemlerine örnekler: 


SGK “.— 
e online bankacılık sistemi, 


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 


e demiryolu / uçak işletim ve kontrol sistemleri, 


e elektrik güç sistemleri 


e sağlık ve sigorta sistemleri 


başarısız olduklarında iş ve toplumu olumsuz etkileyecek diğer birçok bilgisayar sistemi. 
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Mainframe' ler modern IT stratejilerin 


Kritik bir parçasıdır 
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s Built-in redundancy 


e Günümüzün mainframe' i 240 adede kadar sunucu sınıfı CPU'ya, 40 TB hata düzeltici 
RAM'e ve petabaytlık yedekli flash tabanlı ikincil depolamaya sahiptir. Bu özellik olağan 
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> Mainframe' lere yapılan yatırım ve ilgi de, 
endüstrilerdeki liderler mainframe' lerin günümüz teknoloji 


ortamındaki kalıcı rolünü anlayıp bundan değer kazandıkça artıyor. 


Maınframe Computers 
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> Profesyonellerin çoğu (9674) mainframe' i uzun vadeli stratejik bir platform olarak 
görüyor. 


>Sonuç olarak, çoğu, doğru personel ve becerileri edinmenin zorluklarına rağmen 


ortamlarını aktif olarak 


genişletiyor. 
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> Şirketler, iş ihtiyaçlarını karşılamak ve hibrit bir ortamda çalışmak için geliştirilmiş 


operasyonel verimliliğe, 
açi 
güvenliğe ve pl 


uyumluluğa ihtiyaç duyar. Ki 
> Mainframe' ler bu yetenekleri destekler. Oo 
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77 


mainframe' lerin, kuruluşları için stratejik bir platform olarak 
uzun vadeli uygulanabilirliğe sahip olduğuna inanıyor. 


066 


mainframe' i asla tamamen bulutla değiştirmez. (aktif olarak mainframe' i 
şirket içi / hibrit bulut veya genel bulut teknolojileri ile değiştirmeyi 
planlayanlar için) 
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"“Mainframe' lerin en yüksek önceliklerimizden biri olduğunu 
söyleyebilirim, birincil neden, iş açısından kritik 
uygulamalarımızın veya görev açısından kritik altyapımızın 
çoğunun mainframe' de çalışmasıdır." 


- Bir finansal hizmetler kuruluşu için güvenlik mühendisliği ve riskten sorumlu Başkan Yardımcısı 
- Base: Mainframe kararları üzerinde yetkiye veya etkiye sahip 261 iş ve BT karar alıcısı 
- Base: Mainframe kararları üzerinde yetkiye veya etkiye sahip değişken iş ve BT karar alıcıları 


- Kaynak: Deloitte Consulting LLP adına Forrester Consulting tarafından yürütülen yaptırılmış bir çalışma, Haziran 2020 
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se Mainframe kullanımı, uygulamalar ve veriler genelinde büyüme beklentileriyle birlikte 
artıyor. 


v İşlem hacmi sabit veya 10'da sekizden fazla artıyor ve 10'da yedisi işlem gücünü, 


wo oo 


güvenilirliğini ve veri güvenliğini kullanmak için dağıtılmış iş yüklerini mainframe' e 
taşıyor. 
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GLOBAL MAINFRAME MARKET 
BY INDUSTRY VERTICAL 


mM 2017 m 2025 


RETAIL would exhibit the highest CAGR of 6.996 during 2018-2025. 
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Global Mainframe Market is Expected to Account for USD 3.18 
Billlon by 2029 


Ea 
EEE 
om a a 
2022 2023 2024 2025 


m North America MEurope W Asia Pacific 


Mainframe Nedir? Kayhan TANRIVERİR 


DMCA Protected © Data Bridge Market Research- All Rights Reserved. 
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Source: Data Bridge Market Research Market Analysis Study 2022 
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GLENIIY 
mii 


Mainframe personeli bulmak zorlaşıyor. 


Birçok BT lideri ihtiyaç duydukları mainframe araçlarını bulabilse de, mainframe kaynak 
sağlama (personel ve finansman dahil) etrafındaki zorluklar, endüstri genelinde yaygın 


olarak görülen sorunlardır. 
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Mainframe Staffing Challenges 


Our mainframe team is understaffed 


There are major talent gaps in the 
workforce for skilled mainframe 
personnel. 


5176 


We have the resources reguired to 
train our staff on the mainframe. 


596 


There are mainframe knowledge/ 
skills gaps among our own 
mainframe personnel. 


546 


We plan to use outside resources 
to accomplish our mainframe goals 
in the next three years. 


Mainframe ekibimizin personeli yetersiz. 


Nitelikli mainframe personeli için iş 
gücünde büyük yetenek boşlukları var. 


Personelimizi mainframe üzerinde eğitmek 
için gereken kaynaklara sahibiz 


Kendi mainframe personelimiz arasında 
mainframe bilgi/beceri boşlukları var. 


Önümüzdeki üç yıl içinde mainframe 
hedeflerimize ulaşmak için dış kaynakları 
kullanmayı planlıyoruz. 


Bir finansal hizmetler kuruluşu için güvenlik 
mühendisliği ve riskten sorumlu Başkan 
Yardımcısının belirttiği gibi: “Uzman bulmak 
kesinlikle zor bir iştir. 

İnsanları işin içine katmak ve onları eğitmeye 
ve hızlandırmaya çalışmak, personel açısından 
uzun vadeli bir yatırımdır. Onları hızlandırmak 
en az bir ila iki yıl sürer.... Mainframe bir niş 
beceridir, bu yüzden kesinlikle bir meydan 
okumadır.” 

Not: Niş beceriler, size belirli bir endüstri, 
sektör veya rolde avantaj sağlayan özel ve 
benzersiz yeteneklerdir. Genellikle gelişmekte 
olan teknolojiler, yenilikçi uygulamalar veya 
özel bilgi ve uzmanlık gerektiren karmaşık 


zorluklarla ilgilidir. 


127 


Dört profesyonelden üçü (9674), teknolojiyle ilgili algıları yönetmedeki zorluklara rağmen 
mainframe' i uzun vadeli bir stratejik platform olarak görüyor. 
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Ankete yanıt verenlerin çoğu, mainframe' i tamamen kullanımdan kaldırmayı 


planlamadıklarını belirtti ve yaklaşık 10 kişiden sekizi, mainframe' in modern olarak 
algılandığını söyledi. 


ASSESSMENT 


MODERNİZATION 


» Portfolio Assessment 
* Target Architecture 


Design 


* RefactoringPlanning 
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Code Conversion 

Ul Transformation 
Database 
Transformation 

Data Migration & Sync 
Deployment & Testing 


Ouality and 
Performance 
Refactoring 

Dead Code Removal 
Cloud Enablement 
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"Kuruluşunuzda mainframe' in algılanma biçimini hangisi en iyi yansıtıyor?" 
s Kullanımdan kaldırılması gereken 1960” lardan kalma eski teknoloji: 905 

s Bu eski bir teknoloji ama biz devam ettiriyoruz: 9619 

v İşimize iyi bir değer sağlayan olgun teknolojidir: 9640 

s Modern ama en son güncellemelere ayak uyduramadık: “24 


e Modern bir bulut platformudur: 13 
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Çoğu kişi için, bulut tabanlı hizmetlere olan talep arttıkça mainframe' lerin ortadan 


kalkacağı inancına rağmen, mainframe kullanımı asla ortadan kalkmayacak. 
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"Teknoloji liderlerimiz, mainframe teknolojisine daha çok değer veriyor ve buna modern 
bir teknoloji olarak bakıyor - bunun bir nedeni, devam eden çok sayıda modernizasyon 
çabası olması." 


MAINFRAME 


detinitely hasa 


(Pi FUTURE 


K 
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- Bir sağlık kuruluşunda BT Direktörü 


“mainframe' in çok pahalı olduğu algısı var. Maliyet algısı çok dar görüşlü çünkü 
dağıtılmış bir ortamı desteklemek için toplam maliyete gerçekten bakmıyorlar." 


BUSİNESS AVERAGE COST MAINFRAME-HEAVY COST O SERVER-HEMYCOST | 
Distribution bl 255 273 53,936,728 56,809,818 
Communications 44979371 $4,306,000 $8,295,000 
General business $4 832,000 54,414,.000 57,846,000 
Computer Services $6.093,958 $5,644,350 $7,619,.000 
industrial $9,270,513 $9,082,000 $11,181,000 
Financial Services $12.627,002 $12,742,000 $16,445,000 
Gövemmenit $15,161,129 $14,148,000 $15,981,703 
Average $B,174,178 $7,753,297 $10,596,789 


Table 4: Mainframe & Server cost to support a Billian Dollar Business 
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Mainframe karar alıcıları, iş yüklerini mainframe' de tutmanın ve eklemenin en büyük 
faydalarının şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu şeyleri içerdiğini belirtiyor: 


iyileştirilmiş operasyonel verimlilik, 


güvenlik ve 
uyumluluk. 
REAÜİREMENTS 
LAWS | RÜLES 
COMPLİANCE 
POLİCİES STANDARDI 


REGULATIONS 
7 
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mainframe' lerin sağladığı benzersiz işleme ve işlem gücü - artı mainframe' lerdeki 
yerleşik kararlılık, güvenilirlik ve benzersiz güvenlik- iş yüklerini yönetmenin 
geleceğindeki yerini garanti eder. 
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Bir hükümet kurumundaki mainframe operasyonları lideri, önemli bir yararın 


“ mainframe' lerin tek bir arıza noktası olmaması" olduğunu söyledi.... Bir parçasını 
kaybedebilirim ve yine de çalışabilir ve kaynaklarımı dinamik olarak başka bir yere 
kaydırabilirim. Ayrıca, bir sağlık kuruluşunun BT direktörü, mainframe' in benzersiz işlem 


gücü ve işlem yeteneklerine dikkat çekti. 


GETTİNG RID OF NN 


FAİLURE 
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Mainframe Processing Power And Security: 


“The mainframe is doing exactiy what we pay for it to do: reliabiy 
crunch large amounts of data.” 


- Senior IT and project management director at an energy company 


“We process billions of transactions a day on our mainframe. 
Billions! To do that same thing on a distributed platform, 
we'd need to build another data center in order to put all the 
egğuipment there to make it work.” 


- Director of IT at a healthcare organization 


Mainframe Nedir? Kayhan TANRIVERİR 


" Mainframe tam olarak yapması için ödediğimiz şeyi yapıyor: büyük 
miktarda veriyi güvenilir bir şekilde sıkıştırarak saklıyor« 


“Mainframe üzerinde her gün milyarlarca işlem gerçekleştiriyoruz. 


Milyarlar! Aynı şeyi dağıtılmış bir platformda yapmak için, onu 
çalıştıracak tüm ekipmanı oraya koymak üzere başka bir veri merkezi 
kurmamız gerekecek." 


- Bir sağlık kuruluşunda BT Direktörü 
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e |IBM 216" platformu yapay zekayı kullanır ve en yüksek güvenlik, performans ve 
kullanılabilirlik ile çığır açan teknolojiler sunar. 


dala. Watsrm 
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s Çığır açan IBM Telum”"" işlemcili IBM 216“, önemli ölçüde geliştirilmiş hız ve ölçekte 
çıkarım için yonga üzerinde yapay zeka hızlandırma özelliğine sahiptir. 
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s9 |BM 216, chip üzerinde yapay zeka çıkarımı ve sektörde bir ilk olan kuantum güvenli 


teknolojilere sahip IBM Z9 mainframe' lerinin en son yinelemesidir. 


UUVANTUM PHYSIES 
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e |BM 7216 


IBM z ailesinin en yeni üyesi IBM 216, dijital dönüşüm yolculuğumuzu hızlandırmamıza 
yardımcı olmak için daha fazla yetenek ve değer kattı. 


*|BM Telum işlemci ve birçok yenilikçi teknoloji ile tasarlanan IBM 216 (çoklu çerçeve, 
tekli çerçeve veya raf tipi yapılandırma), aşağıdaki görevleri gerçekleştirmek için 
tasarlanmıştır: 
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e Not: 

İçgörü nedir? 

o İçgörüler, tasarım ve inovasyon sürecinin köşe taşlarıdır. Bir sonraki 
adımda ne yapacağını anlamada yol gösterici olmalarının yanı sıra, 
içinde bulunduğun sistemin de nasıl işlediğini anlamana yardımcı 
olurlar. İçgörü; marka, strateji ve inovasyon gibi sıklıkla yanlış 
kullanılan bir kelime. İçgörünün tanımına, ne olmadığını analiz 


ederek başlayalım: 
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oKullanıcıyı yepyeni bir bakış açısıyla gözlemlemeyi 
saglayan derinlemesine analiz 


Var olan düzeni tekrar ele almamızı ve mevcut 
duruma meydan okumamızı sağlayan yeni bir bakış 
açısı 


İçgörü oluşturma 
oyaratıcılık, 
esüreklilik ve 


derinlemesine analiz yapabilmeyi 
gerektirir. 
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e Mainframe” ler 


- Yapay zeka için Entegre Hızlandırıcı aracılığıyla hızlı ve ölçekli içgörüler sunarak karar 
hızını artırır. 


s Kuantum güvenli koruma ile günümüzün verilerini mevcut ve gelecekteki siber 
tehditlere karşı korurlar. 
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s Kesintileri proaktif olarak önlemek için sistem kaynaklarını dinamik olarak kaydırmaya 
yönelik esnek kapasite ile esnekliği artırırlar. 


e Hız ve çeviklikle yenilik yapmak için uygulamaları ve verileri hibrit bir bulut ortamında 
modernleştirir ve entegre ederler. 
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s ESer daha önce IBM Mainframe' ler ile çalışmadıysanız, birisi size IBM z, IBM Power 
Systems, LinuxOne vb. hakkında konuştuğunda biraz şaşırabilirsiniz. 
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s Sonra düşünüyorsunuz, Mainframe'ler hala o kadar popüler mi, hala ihtiyaç duyuluyor 
mu, dünyada kim hala onları kullanıyor? 
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» Gerçek şu ki, bugün perde arkasında Mainfram€ ler günde 300 Milyar İşlem 
gerçekleştiriyor. 


s Bazı karşılaştırmalı veriler: Google günde 3,5 Milyar arama işlemektedir. 


Mainframe Nedir? Kayhan TANRIVERİR 


151 


s9 GERÇEK: Dünyanın en büyük 100 bankasından 92” sinin Mainframe kullandığını ve tüm 
kredi kartı işlemlerinin 9100” ünü gerçekleştirdiklerini biliyor muydunuz? 


se GERÇEK: IBM Mainframe' leri 40 yıl boyunca, 7/24, hiç arıza yapmadan çalışabilir. 
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e GERÇEK: Havayolu rezervasyonlarının neredeyse tamamı Mainframe üzerinde yapılır 
s9 GERÇEK: ABD'nin en büyük 25 perakendecisinden 23' ü Mainframe kullanır 


s9 GERÇEK: Dünyanın en büyük 10 sigorta şirketinden 9” u Mainframe kullanır. 
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o 1964 yılında IBM SYSTEM 360” ı piyasaya sürdü. Üzerinde 05/360 adı verilen bir İşletim 
Sistemi kuruluydu. 


» Bunlar Üçüncü Nesil Mainframe olarak adlandırılıyordu ve modern Z Serisi Mainframe' 
lerin öncülü olacaklardı. 
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Oo 


e SYSTEM 360, tüm endüstriler için Donanım ve Yazılımı standartlaştırmanın yoluydu, 
çünkü o zamana kadar her Mainframe belirli bir endüstri veya bilimsel amaç için 
tasarlanmıştı ve İşletim Sistemi yoktu. 
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eFACT; NASA Apollo 11 görevinde SYSTEM 360 IBM 
Mainframe'ler kullanılmıştır. 


s Sonraki yıllarda SYSTEM 360, z Serisine dönüşene kadar gelişti: 
e 1970 yılı: IBM SYSTEM 370'i piyasaya sürdü 

© 1980 yılı: 3081, 3090, vb. 

0 1990'lı yıllar: SİSTEM 390 ortaya çıktı 

e 2000'li yıllar: z Serisi ortaya çıktı 
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Mainframe Nedir? 


IBM 215 TO2 


Kayhan TANRIVERİR 
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Sonuç 


mainframe' ler, endüstri genelinde gelecekteki hibrit bulut stratejilerinin ve ortamlarının 
kritik bir parçasıdır: 


e mainframe' ler, hibrit bulut modellerinin temel taşıdır. 


Şirketler mainframe' in modern iş yüklerini destekleme ve çalıştırma konusundaki kalıcı 
rolünü onaylarken, bu sahaya yatırım ve ilgi artıvor. 
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Sonuç 


e mainframe' lerdeki güvenlik eşsizdir. Şirketler yeni platformlara ve uygulamalara 
yatırım yaptıkça, mainframe' lerın siber riske karşı sunduğu güvenilirlik, işlem işleme gücü 
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Sonuç 


e Kapsamlı şifreleme ve pasaportlar gibi yeni özellikler, hareket halindeki ve durağan 
veriler için daha fazla uyumluluk ve kontrol sağlar. 


e Yetenek boşlukları, şirketleri dışarıdan yardım aramaya iter. Liderler, kritik boşlukları 
doldurmak için doğru mainframe becerilerine sahip nitelikli adaylar ve dış kaynaklar 


GENE 
a KI yo ge Z/OS Pervasive Encryption 


z/OS Data set z/OS Coupling 2/05 Encryption Readiness 
Encryption Facility (CF) Technology 
Encryption (ZERT) 
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Sonuç 


se mainframe sözcüğü artık, genellikle milyonlarca işlemi gerçekleştirecek büyük 
miktarda belleğe ve işlemciye sahip olan ancak aynı zamanda güvenilirlik, 
kullanılabilirlik ve hizmet verilebilirlik göz önünde bulundurularak özel olarak 


tasarlanmış bilgisayarları ifade eder. 
iğ 


Computing & il 


RAS 


Reliability, Availability and 
Serviceability 
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Sonuç 


s e Çoğu tüketici güvenilirlik kavramına aşina olsa da, modern mainframe' ler, onarıma 


ihtiyaç duymadan yıllarca kesintisiz olarak çalışabilmelidir. 


s Bu konsept, arıza durumunda kullanıcılar için çalışmayı etkilemeden otomatik donanım 


ve yazılım kurtarma işlemi gerçekleştirebileceği anlamına gelir. 
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Sonuç 


s' Bugün, mainframe bilgisayarlar, dünyanın en büyük şirketlerinin çoğunun günlük 
işlemlerinde merkezi bir rol oynamaktadır. 


e Diğer bilgi işlem türleri iş dünyasında çeşitli kapasitelerde yaygın olarak kullanılırken, 
mainframe günümüzün e-iş ortamında gıpta ile bakılan bir yere sahiptir. 


e Bankacılık, finans, sağlık hizmetleri, sigorta, kamu hizmetleri, devlet ve çok sayıda diğer 
kamu ve özel kuruluşlarda, mainframe modern iş dünyasının temeli olmaya devam 
ediyor. 
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Sonuç 


s Geçen on yıllar boyunca, mainframe' ler, muazzam işleme yetenekleri elde etmek için 
istikrarlı bir şekilde büyümüştür. 


e Günümüzün mainframe' leri, tek bir kontrol noktasından on binlerce kullanıcıya hizmet 
verme, petabaytlarca veriyi yönetme ve iş yükündeki değişiklikleri karşılamak için 
donanım ve yazılım kaynaklarını yeniden yapılandırma konusunda rakipsiz bir yeteneğe 
sahiptir. 
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Sonuç 


s Mainframe popülerliğini ve uzun ömürlülüğünü büyük ölçüde, 1964'te System/360' ın 
piyasaya sürülmesinden bu yana yapılan dikkatli ve istikrarlı teknolojik ilerlemelerin bir 
sonucu olarak, doğal güvenilirliğine ve kararlılığına borçludur. 


s Başka hiçbir bilgisayar mimarisi, bu kadar sürekli, önceki sürümlerle uyumluluğu 
korurken evrimsel iyileştirme göstermemiştir. 
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Sonuç 


e Günümüzün en yoğun Web sitelerinin çoğu, üretim veritabanlarını bir mainframe' de 
depolar. 


s Yeni mainframe donanım ve yazılım ürünleri, çok sayıda kullanıcı ve uygulamanın 
birbirini etkilemeden aynı verilere hızlı ve eş zamanlı olarak erişmesine izin verecek 
şekilde tasarlandığından, Web işlemleri için idealdir. 

s Bu güvenlik, ölçeklenebilirlik ve güvenilirlik, çağdaş bilgi işlemenin verimli ve güvenli 
çalışması için kritik öneme sahiptir. 
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Sonuç 


s Şirketler, ölçeklenebilirlik ve güvenilirliğe bağlı uygulamalar için mainframe' leri kullanır. 
Örneğin, bir banka, müşteri hesaplarının veri tabanını tutmak için bir mainframe 
kullanabilir ve bu işlemler için dünya çapındaki binlerce ATM' in birinden işlem 
gönderilebilir. 
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Sonuç 


Günümüzde işletmeler şu nedenlerle mainframe' lere güveniyor: 
e Büyük ölçekli işlem gerçekleştirme (saniyede binlerce işlem) 


e Çok sayıda kaynağa aynı anda erişen binlerce kullanıcıyı ve uygulama programını 
yönetebilme 


e Veritabanlarındaki terabaytlarca bilgiyi yönetebilme 
e Geniş bant genişliğine sahip iletişimi yönetebilme 


Bilgi otoyolunun yolları çoğunlukla bir mainframe' e çıkıyor. 
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Over the past 28 yearsa 
Mainframe generation has averaged: 


4.1 years of sales & service 


with an additional 


IBM Mainframe Life Cycle History 
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Özet 


IBM z bugün pazarda oldukça iyi tanınmakta olup köklü bir yere sahiptir. 


Yalnızca IBM z, uygulama, veri tabanı ve bulut hizmeti verilerinin 100” ünü şifreleyebilir ve 30 milyar işlemi 699,999 çalışma süresiyle 


işleyebilir. 


Bunun da ötesinde IBM Z, bulut için üretilmiştir, blok zinciri için hazırdır, makine öğrenimi için optimize edilmiştir, DevOps için açıktır ve x86' ya 


göre 8,4 kat daha etkili güvenlik sunar. 


IBM Power Systems, en son teknolojileri sunmaya devam ediyor ve Yüksek Performanslı Bilgi İşlem, Hibrit Bulut ve Veri ve Yapay Zekanın 


çekirdeğini oluşturuyor. 
Şimdi Kuantum dünyasına hükmetmek için IBM Olile geliyor. 


Mainframe' ler, ölü olmaktan çok uzak, her zamankinden daha canlı! 
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Data sharing 
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Data Sharing 
Coupling Group 
Facilky Sysplex Timer 


DB2 
Subsystems 


DB2A DB2B > DB2N 


Locks Buffer Pools Locks Buffer Pools Locks Buffer Pools 


Shared Disks 
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